جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 3008 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


فة ا 
المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المعرسة : ثانوية امل نينوى العراقية الأهلية اسطنبول تركيا 









_ 3021913008001 _| ابراهيم عبد الرزاق حميد حمود ا | 50 | 69 | 50 | 50 | اج _ 
| 3021913008002 _| ابو الحسن ضياء موسى سلمان | | 50 | 26 | 30 | %9 _ 
| 3021913008003 _| احمد ريان اسماعيل خليل ااا | 56 | 74 | 6 | 50 | نجج | 245 
| 3021913008004 _| أحمد طه مهدي صالج ااا | 50 | 74 | ا5 | 54 | نج | 229 
| 3021913008005_| احمد كريم شاكر خلف ا | 50 | 64 | 59 | 64 | نجج | 237 
| 3021913008006_| احمد وميض رياض مهدي اا | 65 | 70 | 56 | 69 | نج | 260 
| 3021913008007_| ايمن احمد حسن فرحان ااا | 63 | 76 | 59 | 65 | نجج | 23 
| 3021913008008 _| ايهاب صالح سليمان كردي ااا | 54 | 82 | 60 | 7 | نج | 267 
| 3021913008009 _| بشاررائد حميد رشيد_ _______| ا51 | 76 | 73 | 78 | نج | 273 
0 | 3021913008010 | رضا محمد رحيم ثجيل ______| 25 | 79 | 53 | 64 | مس | 0 
3021913008011 _]| زيد خليل كنش يدوي ااا | 54 | 83 | 53 | 54 | نجج | 24 
2 | _3021913008012_| زين العابدين محمد حطاب خياب | 50 | 75 | 50 | 50 | نجج | 25 
3 | 3021913008014 | علي رضا محمد عبد الرضاشبيب ___ | 50 | 50 | 52 | 50 | نجج | 202 
4 | 3021913008015 _| مصطفى ابراهيم محمد كاظم ا | 2g‏ | 20 | 21 | 9 _ 

5 | 3021913008016 | يوسف خميس زيدان خلف 1100 | 52 | 64 | 58 | 62 | نجج | 26 
6 | 3021913008017 _| يوسف ناطق محمد علي توفيق _____ | 53 | 80 | 54 | 50 | نجج | 27 
7 | 21923008001 | دررأيمن عويد زهمك 1 | 81 | 0 | 95 | 72 | نجج | 38 
8 | 3021923008002 | رقيه جاسم حسن محمد | 54 | 56 | 50 | 50 | نجج | 200 
9 | 3021923008003 _| رقيه محمد حبيب ظاهر ااا | 60 | 8 | 52 | 57 | نجج | 250 
0 | 3021923008004 | شمس عبد الجبار حقي اسماعيل ا | 57 __ | 52 | 55 | 69 | نجج | 23 
1 | 3021923008005 _| ضحى عمار حقي اسماعيل ا | 50 | 50 | 26 | 398 | مسل | 0 
22 |3021923008006 _| طيبه فاروق عادل فاضل ا | 6_| 95 | ا9 | 94 | نج | 376 
23 2 ا ج و 0 0 
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24 3021923008008 مروة محمود قات احمد 204 
يرمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 3008 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية . الرصافة الاولى 


المدرسة : ثانوية امل نينوى العراقية الأهلية اسطنبول تركيا 














| 25 | 3021923008009 _| معصومه لطفي عباس علي | 37 | 35 | %9 | 33 _ 
182 ا كك 8 | 8&8 | 55 | 72 | نج | 25 | 


- تسب سو 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


